Deutscher Bundestag 
4. Wahlperiode 


Antrag 

der Fraktion der FDP 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Bundesbaugesetzes 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes- 
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Bundesbaugesetz in der Fassung vom 23. Juni 
1960 (Bundesgesetzbl. I S. 341) wird wie folgt ge- 
ändert: 

§ 172 (Änderung grundsteuerlicher Vorschriften) 
wird gestrichen. 


Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1963 in Kraft. 


Bonn, den 24. Januar 1963 


Freiherr von Kühlmann-Stumm 
Dr. Imle 

Frau Funcke (Hagen) 

Dr. Mende und Fraktion 
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